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(人 仮設 工業 会 認定 合格 品 


CS Ge 


男 外形 寸 


( 計 さ 比 培 ) アル ミ 合 金 製 可 搬 式 作 業 台 
CSG18F CSG15F CSG10F 
1.816 
マ キ ぐ / 
1.618 


Sie 


各 宮 
辻 | 包 | 谷 
所 | 
回 | 同 馬 
困 きせ ※| 用 
加 受 | さき る | 
に ド = き | る 
に 避 | 中 
選 Ri 
回 き 由記 


2.873(MIN 高 さ 時 ) | | ら .098(MIN 高 さ 時 ) | 


| ら .453(MIN 高 さ 時 ) | 


8.683(MAX 高 さ 時 ) 8.508(MAX 高 さ 時 ) 8.381 (MAX 高 さ 時 ) 


/LIMCO 


ベー ス 


(設置 法 ) 
CSG18F CSG15F CSG10F 朋 
ミ 
8 は 8 < CSG15F 
8.453 一 2.683 8.273 一 2.508 9.092 一 ら .32 1 
(収納 寸法 ) F 了 | 
CSG18F CSG15F CSG10F | | 
1.610 1.610 1.634 | 『 
だ 
呈 - Ll 畠 8 起 = 』 
画 仕様 CSG18F CSG10F 
癌 天 板 有効 法 (mm) 9 設置 寸法 (mm) 収納 寸法 (mm) | ブレ ス | 蛋 抄 り 梓 | 質量 | 許容 共 画 
量 wW | p | 病 さ (mmm トー p | w |plnl④ お | ④⑭| (gl 優れ た 安定 性 寺下 に 設置 する 手掛かり 棒 55mm の 大 型 ステ ッ プ 臣 中 設計 
CSG18F |1.540| 5oo |1.355-1755| 50 |2.453・2.683|826・914|1.610|830| 201| 4 | 4 |2e6.2|1.47 は 
CSG15F | 1.540| 500 |1.040~1.440| 50 | 2.273~2.502|757~845 | 1.610|761| 202| 4 | 4 | 24.7|11.47 ブレス 材 を 大 目 較 加 手掛かり 棒 を 床 材 に 対し 、 垂 55mm 幅 の 大 型 ス テッ プ に ブラ イン ドリ ベッ ト 接合 部 は 
CSG10F |1.540| 500 | 725<1125| 50 |2.092・2.321 | 6a9・776 | 1.634 749 | 153| 4 | 4 |21.911.47 装着 し 、 安 定性 の 向上 を 実現 。 MI 
! 払 大 。 誠 アッ 回 上 。 
⑥ CSG18F・CSG15F …… 手掛かり 棒 4 本 + キ ャ スタ ー ※ キ ャ スタ ー は オブ ショ ン 装 備 で す 。 
OCS00E DOG 画 製 品 の 仕様 お よび 外観 は 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます 。 
ピー ご 
アイ つ コ 株 式 会 社 
http://www.alinco.co.jp 仮設 リー ス 事 業 部 
東京 支店 〒103-0027 東京 都 中 央 区 日 本 橋 2-3-4 (日 本 橋 プ ラ ザ ビ ル 14F) TEL.03-3278-5890 FAX.03-3278-5893 


埼玉 支店 〒350-I156 埼玉 県 川越 市 大 字 中 福 字 鬼 窪 916-1 
大 阪 支店 〒541-0043 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 高 朋 橋 4-4-9 (淀屋橋 ダイ ビル ) TEL06-7636-2321 
兵庫 営業 所 〒675-1111 兵庫 県 加古 郡 稲美 町 印南 字 西 場 1920-9 


TEL.049-269-0185 FAX.049-269-0184 
FAX.06-6208-3861 


TEL.079-496-2488 FAX079-495-0517 
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オプ ショ ン 部 材 
加 感知 装置 (本 体 桁 面 用 ) (固定 型 》 目 感知 装置 (本 体 妻 面 用 ) 回 感知 装置 (延長 天 板 用 ) 《 固 定型) 
品番 樹脂 キャ ッ プ 色 品番 樹脂 キャ ッ プ 色 品番 樹脂 キャ ッ プ 色 

CSGB16 黒 CSGBT5 黒 CSGB1614 折 

1.601 567 1.408 

1.544 510 1.348 
[ 「 ー 葉 ー | 
間 6 | 1 6 ] 

| 画 | 


回 張 出足 場 CSGTT5 《CSG18 型 専用 〉 


8 
Te』 
回 アウ トリ ガー 太 手 掛 り 枠 CSGR151 
還 還 Amm) 適 用 
CSGG18 1.044 CSG15.18 型 用 1.500 
CSGG10 710 CSG10 型 用 


※ 写 真 は CSGG 18 で す 。 


